SUPERLA - Mod. 5R 


SUPERLA . Mod. SR 



R 1 

20000 

ohm 

1/4 W 

R 7 

0,5 

Mohm 

1/4 W 

R 2 

0.5 

Mohm 

1/4 \V 

R 8 

120 

ohm 

1/2 W 

R 3 

50 

ohm 

1/4 W" 

R 9 

1000 

ohm 

2 W 

R 4 

2.5 

Mohm 

1/2 W 

R 10 20 

ohm 

2 W 

R 5 

5 

Mohm 

1/2 W 

R 11 

0,5 

Mohm 

1/2 W 


C 1 

C 2 

1000 

63 

P F 

P F 

1000 V 

r.i2 

10000 

r ■ 

pF 

1500 V 

C 6 

100 

P F 


€13 

20000 

P F 

1500 V 

C 7 

50000 

pF 


C 14 

32 

f 4 F 

250 V 

C 8 

50000 

pF 

1500 V 

C 15 

50 

PF 

250 V 

C9 

315 

P F 


C 16 

50000 

pF 

1500 V 


SC PER LA S. A. - Mod. 5 R 


Onde medic da 1605 a 516 kc/s. Media frequence 455 kc/e. Potenza indistorla di uacita 1 W. 











































































































